Z glebokim zalem zawiadamiamy, ze dnia 2 sierpnia 1985 r., po ciezkiej chorobie, opatrzony sw. 


Sakramentami, zmarł, przeżywszy 68 lat, 


NASZ NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I BRAT 


STEFAN 


| | YN 
b. więzień Obozów Koncentracyjnych, Oświęcim, Buchenwald, inwalida wojenny, długoletni 
pracownik Państwowego Szpitala Klinicznego i Akademii Medycznej w Krakowie, odznaczony 


Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi 
i resortowymi. N) 


MSZA SWIETA przy zwiokach odprawiona zostanie we czwartek 8 sierpnia br. o godz. 12.30 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, skąd nastąpi odprowadzenie Zmarłego i złożenie do gro- 
bowca rodzinnego. 


Pogrążeni w głębokim bólu i żałobie: 


ŻONA, SIOSTRY I RODZINA 


